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1?., One batterie de f.e.m egale a 2,5 V foumit air caurant bte3,S A a an woltametre dent la 
force contre electromotrice est de 1,6 V. La resistance mtalettui circuit vaut: 

JL 0,8Q. _ 2. 1,5 Q. _ 3- 1,8 Q. _ *. 2J C. S. 3 Cl. 

IS.. ILa bobine d'un gaivanometre contient 3000 spinas et sa itangueiur est de 2 cm. 

He courant out y circule etant de 2 mA, I'lrTtacrste du ch a m p mvagrretlque de la bob'ne 

tout : , , , 
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j 1.. 900 A/m. 2. 600 A/m, 3. 300'Am. 4„ 3BA,/r. 5 .150 A/n. 

' HI., ILa force electromotrice dans une bobine de 130''Spiires,.. Ittrsapue lie flux magnetique qui 
f 111 traverse augmente en 0,4 s de 7.10~ Wb est de : 


1- 0,13 V- _ 2. 0,15 V. _ 3. 0.1S V. _ 4... 1,5 y. 

M VmtiKtiQr magnetique d'un solenoide est de 0.314 T lie permest 


4 1,5 V. _ 5. 15 V. 

permeebiiite relative du 


iwjfianj de rer est egale a 500, Le solenoids a 2 spines par cEntMTsetre de longueur 
L K b uM du courant electrique qui le traverse vast : 









